
Outra informado importante para 
o bom funcionamento dos motores 
arrefecidos a ar está no sistema de 
controle de temperatura. Nos motores 
carburados, utilizou-se por muitos anos, 
uní termostato que controlava o flu- 
xo de ar pelos cilindros cm funqao da 
temperatura do ar que saía dos cilin- 
dros ao passar pelas suas aletas. Essa 
carga térmica era a referencia. Quando 
o ar estava muito aquccido dilatava o 
Huido no interior do termostato, ex- 
pandindo, por sua vez, a cápsula 
do dispositivo para modificar a posi- 
qáo dos defletores na carcasa do ven- 
tilador e elevar o lluxo de ar pelos 
cilindros. 



Para teste e substituido do ter- 
mostato, basta fazer o seguinte: 

1 - Remova a chapa defletora in- 
ferior esquerda dos cilindros. 

2 - Remova o suporte do termostato. 

3 - Desenrosque o termostato da 
haste de acionamento dos deHelores 
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4 - Teste o termostato aquecendo- 
o em banho de óleo até atingir a tem- 
peratura entre 65° e 75° C. Nesta 
condiqáo, o termostato deve estar com- 
pletamente aberto. Caso isso nao ocor- 
ra, deve ser substituido. 

Atenido: o mecanismo de acio - 
namento das aletas dejletoras posi- 
cionados na carcaqa da ventoinha , 
deve estar livre e sem deformaqoes 
para garantir a livre movimentaqáo . 

Dando continuidade ás especifi- 
caqoes técnicas dos motores arrefeci- 
dos a ar, apresentamos a seguir, urna 
tabela de calibragem e ajuste para os 
carburadores. 

Reparos e limites de 
usinagem da carcaga 
do motor 

A carcasa do motor arrefccido a ar 
é composta de duas metades fabri- 
cadas de urna liga metálica niacia 
composta de aluminio, magnésio e 


zinco. Como características princi- 
páis, destacamos a central izaqao dos 
mancáis fixos (munhóes), a altura mí- 
nima das carcasas caracterizada pela 
distancia entre a junqáo e a superficie 
de assentamento dos cilindros, e o 


limite máximo de retífica da face da 
junqao da carcaqa. 

Para os exames dimensional ñas 
metades da carcaqa, deve-se desmon- 
tar completamente o motor e seus 
componentes periféricos, a bomba de 


Desmembramento da carcaqa e cilindros 



1 - Porca de fixagáo do 

suporte do alternador 

2 - Arruela 

3 - Suporte do alternador 

4 • Junta do suporte do 

alternador 

5 - Tampa do tubo de 

enchimento de óleo 

6 - Junta 

7 - Parafuso oco 

8 • Tubo de enchimento 

de óleo 

9 - Cilindro 

10 - Tampa de vedagáo 

1 1 - Porcas M8 de fixagáo 

das metades da 
carcaga 

12 - Porca MI 2 de fixagáo 

das metades da 
carcaga 

13 - Prisioneiros para os 

cabegotes 


Tabela de calibragem e ajustes 

Prefixo do molor 

UA 

UF 

UFA 

UG 

UG 1992 ► 

UH 

UJ 

UJA 

UK 


- Desde o n c 


000.124 


000.115 

089.225 


000.114 

000.101 

000.111 


- Até o n° 

067.180 

035.443 

044.846 

088.218 

- 

002.711 

107.597 

004.734 

101.590 

- 

- Tipo do carburador 

H 32 PDSI 

H 30/31 PICT 

H 32/34 PDSIT 

H 32/34 PDSIT 

H 32/34 PDSIT 

H 32 PDSI 

H 32 PDSIT 

H 32/34 PDSIT 

H 32 PDSIT 

H 32/34 PDSIT 

- Quantidade de caburadores 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- N v do carburador 

040 129027.31 
040 129028.31 

040 129 017.1 

040 129 027.55 
040 129028.55 

040 129 027.4 1' 1 
040 129 028.41* 1 

040 129 027.48 
040 129028.48 

040 129 027 42 
040 129028 42 

040 129 027.43 
040 129 028.43 

040 129 027.54 
040 129 028.54 

040 129 027.44 
040 129028.44 

040 129 027 49 
040 129028 49 

- 0 Difusor mm 

24 

25.5 

24 

22 

22 

24 

22 

22 

22 

22 

- Calibre do pulverizador 
principal 

137,5 

132.5 

120 

115 

117 

132,5 

157,5 

157,5 

157,5 

157,5 

- Calibre do ar do 
pulverizador principal 

70 

120 

100 

130 

130 

70 

115 

115 

125 

125 

- Calibre do pulverizador 
da marcha- lenta 

50 

57,5 

45 

50 

50 

50 

60 

55 

62.5 

62.5 

- Calibre do ar da marcha-lenta .. 

200 

125 

180 

180 

180 

200 

200 

200 

200 

200 

- Altura do tubo injetor da 
bomba de accleragáo mm 

9 

0.2 a 0.6 

3 a 4 

8,75 a 9.25 

3 a 4 

8.75 a 9.25 

3a 4 

3 a 4 

3 a 4 

3 a 4 

- Calibre do tubo injetor da 
bomba de acelerado 

40 

60 

40 

40 

40 

40 

70 

70 

70 

70 

- 0 Válvula estilete mm 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

1.51 

- Pesodabóia g 


10.5 

5.5 a 7.5 

7.4 

4a6 

7.4 

7.4 

5.5 a 7.5 

7.4 

4 a 6 

- Altura do nivel de 
gasolina da cuba mm 

14 a 16 

20,9 a 22.9 

14,5 a 16.5 

14a 16 

14.5 a 16.5 

14a 16 

14a 16 

14.5 a 16.5 

14a 16 

14.5 a 16.5 

- Vazáo da bomba de acelerado/ 

5 acionamentos cm 3 





0.75 a 2.25 


1.2 a 1.6 

4a6 


5.5 a 7.5 

- Abertura da válvula da 
borboleta de aceleraqao mm 


— 



0.75 a 0.85 


0.8 a 0.9 

0.8 a 0.9 


0.8 a 0.9 


M A partir de 02/90 os n c dos carburadores passaram a ser 040129027.47 e 040129028.47 



































































































































































